جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





[ ز المدرسة ٠‏ قم الصفحة مر | 
المديرية : الكرخ الأولى ا 0 اذ 8 قا 
المدرسة : ثانوية الفردوس للبنات 
الفرع: إحيان ٤‏ 
لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 1 | 102042090001 | آسيا صدق عبد الرزاق دليمي ____| 80 | 98 | 90 | 85 | 91 | 93 | | ناجح | 537 | 89.50 


| 2 | 102042090002 _| آلاء عامر خلف عبد العزيز | 94 | 100 | 100 | 82 | 85 | 100 | | ناجح | 561 | 93.50 
| 3 | 102042090003 | آمنه هاشم جسام محمد | 75 | 97 | 62 | 57 | 77 | 56 | | ناجج | 424 | 70.67 
| 4 | 102042090004 |[ اروى احمد حازم عبد الكريم | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | | تاجح | 595 | 99.17 
| 5 | 102042090005 | أروى جمال عبد اللطيف عمر << |[ 94 | 97 | 100 | 100 | 95 | 100 | | ناجح | 586 | 97.67 
| 6 | 102042090006 [اريج يونس حسين فياض | م | 91 | م | م | 74 | 73 | | ميد | 0 | 0 
| 7 | 102042090007 [اسراء سلمان داود سليمان | 57 | 50 | لم | 29 |9819 | 21 | | معيد | 0 | 0 
| 8 | 102042090008 _| اسراء طيف حسن عبد | 88 | 95 | صفر | 85 | 90 | 99 | | ممعيد | 0 | 0 
| 9 | 102042090009 _| اسراء عبد الرحمن ابراهيم علي | 9616 | 68 | 30 | 50 | 38 | 62 | | معيد | 0 | 0 
| 10 | 102042090010 _| اسراء محمد حسين سعد | 57 | 62 | 22 | 31 | 36 | 37 | | ممعيد | 0 | 0 
11 | 102042090011 || اسراء ياسين عبد فرحان | صفر | 97 | صفر | 89 | 74 | 100 | | معيد | 0 | 0 
| 12 | 102042090012 | اسماء علي صالح حمادي | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | | تاجح | 592 | 98.67 
| 13 | 102042090014 | أفنان عبد العظيم سلمان محمد __| 89_ | 98 | 100 | صفر | 98 | 92 | | معيد |[ 0 | 0 
| 14 | 102042090015 [اممهاحمد يونس امد | 68 | م | 68 | م | 51 | 52 | | ممعيد | 0 | 0 
| 15 | 102042090016 | اماني عبد جوحي سعدالله | 80 | 63 | 81 | 50 | صفر | 75 | | مإ 0 | 0 
| 16 ]| 102042090017 _| امنه ياسين محمد جاسم_______ | 86_ | 100 | صفر | 96 | 98 | 100 | | معد |[ 0 | 0 
IT ITER Ra‏ و الاك ا ا ااام اا ERE‏ 0 
18 | 102042090019 | ايمان تامر عبد الستار عبد الرحمن 2 | 82 | 96 | 92 | 76 | 74 | 77 | | نجج | 497 | 82.83 
ل SI‏ 2 5 3125 2 ل 5-5 1 2 97.33 
| 20 | 102042090022 | آيه جمعه جديع عواد ___| 63 | 94 | صفر | 73 | 53 | 56 | | معيد | 0 | 0 
| 21 | 102042090023 _| ايه عامر خلف عبد العزيز | 93 | 92 | 74 | 85 | صفر | 93 | | معيد |[ 0 | 0 
| 22 | 102042090024 _| ايه عامر عواد نياب | 62 | 85 | 55 | 58 | 42 | 64 | | معيد | 0 | 0 
| 23 | 102042090025 _| ايه مصطفى خلف عبد | صفر | 52 | صفر | %15 | صفر | ثلاث | | مع | 0 | 0 
ETI RT 16 2‏ 6 | 56 | 57 | | ناجح 69.50 
5 | 102042090027 | براء قيس طه حسن صفر | 76 71 بعد 0 0 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 090 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
المدرسة: ثانوية الفردوس للبنات 
الفرع: إحيائي الدور 0 اك 

وسح د سج جك د كك ص 0 
| 27 | 102042090029 | تبارك جاسم فاضل محمد || 51 | 54 | 54 | 50 | 30 | 52 | | مع |[ 0 | 0 
| 28 | 102042090030 | تبارك ياسر حاتم مد | 86 | 96 | 96 | صفر | 87 | 97 | | مع | 0 | 0 
| 29 | 102042090031 _| جنه نسان منذروهبي_______| صفر | 96 | 81 | صقر | صفر | 77 |__| ميد |[ 0 | 0 
| 30 | 102042090032 _| حفصه عمر حسين عباس ||| 67 | 79 | 54 | 50 | 59 | 63 | | نجج | 372 | 62 
| 31 | 102042090033 | حنان خالد جما رج || 90 | 97 | م | 99 | 87 | 9| | معد | 0 | 0 
| 32 | 102042090034 _| حنان سعد ابراهيم خلف || 78 | 100 | 85 | 58 | 59 | 71 | | نالجع | 451 | 75.17 
33 | 102042090035 _| حوراء ليث رشيد عبد المجيد_|_ |[ 50 | 50 | 28 | 31 | صفر | 36 | _ | مع |[ 60 | 0 
وي EITC IL IF EEE IE EGE TILE‏ اا كر 0 
| 35 | 102042090037 __| دلال خليل عبد الرزاق محمود_ 1 | 53 | 60 | 50 | 57 | 84 | 84 | | ناجع | 388 | 64.67 
2 7 3-7 لك 25 ا 5 5 2 5 1125 5 اك 2 د 0 
37 | 102042090039 | ديانا ضرغام ناظر كنيهر _____| صفر |[ م | صفر | صفر | م | م | | معيد |[ 60 | 0 
| 38 | _102042090040_ | ديتافؤاد ماج خورشيد ||| 68 | 81 | 72 | 50 | 55 | 76 | | نجع | 402 | 67 
| 39 | 102042090041 | دينه عبد الحليم علي جمعه | 81 | 96 | 97 | 91 | 95 | 100 | | ناجح | 560 | 93.33 
| 40 | 102042090042 | رتاج حسام ابراهيم حايفى_ | 69 | 90 | صفر | 62 | صفر | 70 | | معيد | 0 | 0 
41 | 102042090043 | رتاج عادل فاضل طربيش || 77 | 84 | 82 | 61 | 74 | 79 | | نجج | 457 | 76.17 
| 42 | 102042090044 _| رزان محمد صبار عبد الرحمن_ | | 77_ | 97 | صفر | 94 | 97 | صفر | | مع |[ 60 | 0 
| 43 | _102042090045_| رقيه وليد خالد عباس | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | | ناجع | 589 | 98.17 
E SIRT IT ALITTLE 2-2-5-7‏ 71.67 
| 45 | 102042090047 | رهام علاء عبيدداود | 97 | 91 | 100 | 89 | 100 | 99 | | اجج | 576 | 96 
IE AE ESE NS SSS TCE TT RES‏ كك MSE‏ 0 
47 | 102042090049 | ريم وليد جاسم عواد ||| 79 | 84 | 80 | 63 | 63 | صفر | | مع | 0 | 0 
48 | 102042090050 _| زهراء انس سرحان فاضل ||| 80 | 80 | 78 | صفر | 67 | 65 | | مع | 0 | 0 
49 | 102042090051 _| زينب جمال عبد الناصر شاكر حميد_ | مم |[ م | صفر |[ م | م | م | | ميد |[ 60 | 0 
0 | 102042090052 | زينب رعد عثمان محمد 79 89 87 91 89 82 ناجح 7 | 86.17 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 090 رقم الصفحة من 3 إلى 6 

المدرسة: ثانوية الفردوس للبنات 

الفرع: إحيائي الدور 0 اك 
ا لص ا ال ت کد ل و 0 
| 52 | 102042090054 | ساره رعه كاظم محمد | 99 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | | تاجح | 592 | 98.67 
| 53 | 102042090055 | ساره عدي حبيب عبد الهادي || |[ 62 | 95 | 65 | 53 | 64 | 59 |20 | ناجع | 398 | 66.33 
| 54 | 102042090056 | ساره عمار طالب علي || 76 | 90 | 77 | 62 | 79 | 75 | | نجج | 459 | 76.50 
55 | 102042090057 __| سالي بيان مخلف علي 11202020202 | 79 | 98 | صفر | صفر | صفر | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 56 | __102042090058 | سبأ محمد محمود علىي || 78 | 83 | 71 | 59 | 82 | 74 | | نجج | 447 | 74.50 
57 | 102042090060 _ | سحر حميد جاسم عواد __| صفر | 87 | 88 | صفر | صفر | 55 | | معيد |[ 0 | 0 
| 58 | 102042090061 | سلوى عصام حسن محمد علي | |[ 79 | 91 | 75 | 60 | 58 | 78 | | نجج | 441 | 73.50 
| 59 | 102042090062 | سميه علاء محمد عباس ||| 76 | 95 | 80 | 64 | 91 | 78 | | تاجح | 484 | 80.67 
60 | 102042090063 || سميه وسام شعبان خزعل || 90 | 100 | م | 100 | 96 | م | | معيد |[ 0 | 0 
61 | 102042090064 _| شدناياد عبد الرحمن رشيد || 57 | 63 | 62 | 22 | 819 | 33 | | معيد |[ 60 | 0 


1 


62 | 102042090065 _| شغف خالد غفوري محمد _____| صقر | 33 | م | م | 25 | 33 | | معد | 0 | 0 


| 63 | _102042090066_ | شهد حسام جفر صادق | 96 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100 | | نئاجع | 589 | 98.17 
64 | 102042090067 _| شهد محمد احمد حمزه | 71 | 78 | 39 | 40 | 50 | 59 | | معد |[ 60 | 0 
65 | __102042090068_| شيماء علي صالح حمادي |1 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | | نجع | 596 | 99.33 
66 ]| 102042090069 | صفا هاشم وهيب الخليفه | 90 | 100 | 93 | 95 | م | 97 | | معد |[ 0 | 0 


| 67 | 102042090070 _| ضحى أوس رمضان مجول 1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | | ناجج | 587 | 97.83 
68 | 102042090071 | ضحى اوس خضير بريسم__ | صفر_ | 83 | صفر | 50 | م | 64 | | معيد |[ 0 | 0 





| 69 | 102042090072 | طييه خميس عيدفيض 202 | 86 | 84 | 84 | 67 | 84 | 92 |__| تج | 497 | 82.83 
| 70 | 102042090073 | طييه عبد السلام على حسين_ | 94 | 90 | 97 | 98 | 91 | 100 |__| تاهج | 570 | 95 
71 | 102042090074 | طييهمصصدكظم حمزه 0 | 83 | 91 | 76 | 80 | 88 | 89 | | i‏ | 507 | 84.50 
|72 102042090075 |ظبيهعلي عبد الصين محصد22_ | 84 | 78 | 95 | 60 | 84 | 63 |__| تاجج | 482 | 80.33 
731 | 10204209006 | عذراء احم حمودعيد 002 | 84 | 93 | 94 | 62 | 87 | 92 |__| تج | 512 | 85.33 
.74 | 10204209007 | عسل سعد هين متيف 0000 | 68 | 82 | 50 | صفر | 50 | صفر | | معد | 0 | 0 
75 102042090078 علا حسين سليمان اسا 86 75 86 66 64 صفر معيد 0 0 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





[ ز المدرسة ٠‏ قم الصفحة مر | 
المديريه : الكرخ الأولى e a‏ 
المدرسة: ثانوية الفردوس للبنات 
الفرع : إحيان و 
لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 76 | 102042090079 | علا مصصد عيد الوا هميد | 97 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | | ci‏ | 590 | 98.33 


| 77 | 102042090080 | علا محمد علي حسن ||| 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | | نئاجع | 598 | 99.67 
_78 | 102042090081 _| غسق زياد ياسين عيده_ | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ناجم | 595 | 99.17 
| 79 | 102042090082 | فاطمه اديب جعفر عبد المجيد__ | 59 | 91 | 79 | 57 | 63 | 68 | | ناجج | 417 | 69.50 
SSE SSE SE HESE SEB ST TTI TE‏ 0 
81 | 102042090084 _| فاطمه مازن ياس جبار ______| 70 | 73 | م | 51 | 61 ]|58| | معد | 0 | 0 
82 | _102042090085_ | لانامهدي صلاح عبد الرزاق_ |[ 50 | 76 | 58 | 30 | 51 | 41 | 2 | معد | 0 | 0 
83 | 102042090086 _| لينه قاسم امين ياسين ____| 74 | 95 | 86 | 55 | 78 | 74 | | نجج | 462 | 77 
IELTS CE ET‏ ل 99.33 
| 85 | 102042090089 _| مروة صباح حسن خميس 1 |[ 99 | 98 | 100 | 99 | 96 | 95 | | ناجج | 587 | 97.83 
OO |‏ | مروا ويو 59 | 30 | صثر | و | 25 | مار ا م 0 
| 87 | 102042090091 _| مريم احمد علوان خلف_1_ | 97 | 98 | 100 | 93 | 95 | 100 | | ناجج | 583 | 97.17 
88 | 102042090092 | مريم بشير صالج حسين | 50 | 60 | 50 | 50 | 62 | 36 | | معد | 0 | 0 
100e e000 oer ura i pr 102042050055‏ | 0-2091 99 
90 | 102042090094 _| مريم سؤدد نافع شاكر _______| 68 | 73 | صفر | م | 52 | 50 | | معيد |[ 0 | 0 
91 | 102042090095 _| مريم صلاح هادي ابراهيم 1 | 98 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | | نئاجع | 594 | 99 
92 | 102042090096 _| مريم فارس حسين جاسم ___| 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | | نجع | 588 | 98 
93 | 102042090097 | مريم فلاح داود سلما | 54 | 50 | 40 | 31 | 39 | 56 | | معد | 0 | 0 
94 | 102042090098 _| مريم ليث رشيد شاكر_ 1000 | م | 100 | 100 | 97 | 94 | صفر |[ | معيد |[ 0 | 0 
| 95 | 102042090099 | ملاك باسم غضبان مفتن ____| 52_ | 76 | م | صفر | 50 ]|5| | معد |[ 0 | 0 
102012090100 كلك قفر عاو ماف 95_28 1ف 920 | ضلى]__ CU‏ 
97 ]| 102042090101 | منار عامر عبنان حسوبي__ | 56_ | 79 | صفر | 35 | 64 | صفر |[ | | معيد |[ 0 | 0 
| 98 | 102042090102 |مارملنمحي جاسم | 65 | 40 | 20 | 368 | 28 | 28 | | معد | 6 | 0 
99 ]| 102042090103 _| موچ صبحياحمدمحمد | 50 | 56 | 33 | 24 | 41 | 41 | 2 | معد | 0 | 0 
0 | 102042090104 | موج عدنان تركي زيدان 99 100 0 | 100 | 100 | 100 ناجح 9 | 99.83 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 090 رقم الصفحة من 5 إلى 6 
1 المدرسة: ثانوية الفردوس للبنات 
الفرع : إحيائي الدور 2 2020/2019 
| | تاج 
| 91 | ]| معيد | 
| 60 | | تاجح | 
107| 102042090111 | نبأخالد على محمد | 95 | 86 | 94 | صفر | 95 | 99 | | مع | 0 | 0 
| | تج | ا 
EME SEES RM‏ 0 
110 | 102042090114 _| نغم خميس ابراهيم عبداله | 80 | 90 | م | صفر | 95 | 91 | | مع | 0 | 0 
111| 102042090115 _| نور الهدى ثائر عبد الاله ابراهيم__ | 95 | 96 | صفر | صفر | صفر | صفر | | معد | 0 | 0 


|112 | 102042090116 | نور الهدى عدنان عبد لله جاسم | 93 | 98 | 95 | 98 | 100 | 100 | | ناج | 584 | 97.33 
|113 | 102042090117 _| نور عبد الرزاق عمران موسى | | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ناج | 598 | 99.67 


114 | 102042090118 ]نر لؤي نزار فئق 000000 | 92 | 92 | 96 | 82 | 89 | 79 | | نالجع | 530 | 88.33 
115 | 102042090119_| نورمحمدكاظمحمزە __| 82 | 93 | 86 | 84 | 88 | 97 | | نالجع | 530 | 88.33 
|116 | 102042090120 _| نورا رائد رياض صالع 00 |[ 90 | 95 | 98 | 62 | 84 | 74 | | نجع | 503 | 83.83 
117 | 102042090121 | نورا عباس فاضل علي 0 | 93_ | 100 | صفر | 98 | 97 | 98 | | معد |[ 0 | 0 

|118 | 102042090122 | نوران ليث علي طلب 10 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | | ناج | 597 | 99.50 


۴ 


119| 102042090123 _| نورس رعد عبد الواحد رشيد__ | 81 | 97 | 93 | صفر | 66 | 97 | | معد |[ 0 | 0 
120] 102042090124 _| نورهان صائب صبحي عبد الله | 82 | 89 | 88 | 100 | 96 | 98 | | نجع | 553 | 92.17 
| 51 ]| مما 





1211| 102042090125 | هاجر سلمان داود سليمان_ 10 | 58_ | | صفر | 50 | 27 | | معد | 0 | 0 
122| 102042090126 _| هالة جمال خالدنجم | 50 | 71 | 38 | 40 | 32 | 50| | معد | 0 | 0 
123] 102042090127 | هبه محي الدين صالح عليج_|_ |[ 90 | 98 | 96 | 97 | 100 | 100 | | ناجج | 581 | 96.83 
TES‏ ا ص ا لكت REE EE‏ 0 
5 | 102042090129 هديه محي الدين صالح عليج 93 94 صفر 92 100 معيد 0 0 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 













07 00 رمز المدرسة : 090 رقم الصفحة من 6 إلى 6 
ات و د المدرسة: ثانوية الفردوس للبنات 
الفبرع :. إحياني الدور الأول 2020/209 
| تسلسل| __الرقمالامتحاني _ |[ 1-20 اسمالطالب ]| العربية | الانكليزية | الاحياء |الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء |_اللغات |_النتيجة | المجموع | _المعدل | 
[102042090130_]|126 | وداد ابو بكر ستارحمد | صفر | 83 | صفر | م | 62 | 78 | | معيد |[ 0 | 0_| 
| 127 ]| 102042090131 | يسر زياد طارق ناجي | 99 | 92 | 100 | 98 | 100 | 98 | | نجج | 587 | 97.83 
[128]_ 102042090132 | يسر علاء عبد اللطيف اسماعيل __ | 91 | 96 | 91 | 92 | 97 | 100 | | ناجج | 567 | 94.50 
[129]| 102042090133 | يقين مصطفى خلف عبد | 69 | 72 | 50 | 67 | 50 | 58 | | ناجج | 366 | 61 _ 


الممتحنون 


مدير المركز 


